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NOTICE 


LES TITRES ET LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

DU D" DUBRUEIL. 



Titres. 


Aide-Anatomiste à ta Faculté de médecine de Montpellier. 

Interne des Hôpitaux de Montpellier. 

Interne des Hôpitaux de Paris. 

Aide d’Anatomie et Prosecteur de la Faculté de médecine de Paris. 
Lauréat des Hôpitaux de Paris ( concours de l’Internat, 1859, et 1" men¬ 
tion au concours de la médaille d’or, 1863). 

Lauréat de la Faculté de médecine de Paris ( médaille d'argent pour la 
Thèse de doctorat, 1864). 

Chirurgien des Hôpitaux de Paris. 

Professeur-Agrégé de la Faculté de médecine de Paris. (Section de chi¬ 
rurgie) . 

Membre de la Société anatomique, de la Société médicale d’observation 
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et de la Société de chirurgie, — Présideat de la Société médicale du 
vi me arrondissement. — Membre de la Commission du traitement orthopé- 
ditjiie dahs les hôpitaux de Paris. 

Chargé, pendant la guerre, d’un service à l'hôpital Beaujon, de l’ambu¬ 
lance des Sourds-Muets; Chirurgien en chef des ambulances du vi”" arron¬ 
dissement. 

Chevalier de la Légion d’Honheur. 


Cours compléppentaires sur l'Orthopédie et les: maladies chroniques de 
l’appareil locomoteur (faits, pendant les trois dernières années, à la Faculté 
de médecine de Paris et publiés dans /ajournai de l’École de Médecine). 


Travaux scientifiques. 

Des indications que présentent les luxations de l’Astragale (thèse de doc¬ 
torat, 1864). 

De l'Iridectomie (rtèse dé concours d’agrégàtion, 1866). 

Des différentes méthodes du traitement .des. PlaieS5(ï»c de concours 
d'agrégation, 1869). 

. Éléments, de Médecine opératoire (in-8° de ,908 pages avec planches ; 
Paris, 1875). Ouvrage traduit en;espagnol. 

Manuel d’Ôpérations chirurgicales (in- 8» de 192 pages avec planches ; 
Paris, 1862). 

Manuel opératoire des Résections (m-8« de 60 pages avecplanches; Paris', 
1871). 

De l’Amputation intra-deltoïdienne (France médicale, 1862). 

Mélanges.d’Oi;t,^opé 1 d,ie, ; . 1870. (D’une variété-rare*de torticolis;, d'une 
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espèce peu connue de contracturé 1 siégeant sur les inter-osseux palmaires; 
de quelques difformités du gèos 'ortéil; 'aû pied! plat; du ''mai: dorsal de? 
orteils). 

Note sur le traitement des rétractions des muscles fléchisseurs des doigts. 
{Archives, générales de médecins, ma.) u 

Note pour servir à l’histoire de la cicatrisation du tissu musculaire de la 
vie de relation chez.les Mammifères. (Comptes-rendus de l’Académie des 

Note sur là cicatrisation des Os et des Nerfs. ( Journal de l’anatomie, de 
Ch. Robin, 1862.) 

Note pour servir à l’histoire du développement des Ôs. (Journal de 
l'anatomie, de Ch. Robin, 1872.) - 

Note sur l’anatomie du Voile du palais dans les divisions congénitales 
de ce voile. ( Journal de l’anatomie, de Ch. Robin.) 

Recherches sur l’action physiologique du Sulfocvanure de Potassium, 
en collaboration avec Legros. (Comptes-rendus de l'Académie des sciences, 
1867.) 

Physiologie pathologique des Hémorrhoïdes. (Archives de.physiologie.) 

Beux observations'dé furoncles de la face, suivis de phlébite. ( Gazette 
hebdomadaire, 1863.) 

Une séried’apticles dans là Gazette des h/Spitaux. 


TRAVAUX PRÉSENTÉS A LA SOCIÉTÉ DE CHIRUROIE. 
Mémoire sur les luxations du Bassin. 

Observation d’un cas de Kyste du> conduit excréteur de Ta glande la- 

Observation d’un cas de Tétanos traité avec succès par le Chloral èt les 
courants continus. ■ . 

Observation d’un cas de résorption progressive du Maxillaire supérieur. 
Observation d’un cas de résection dé la Hadché, pratiquée à la suite 
d’une fractureidu col du fémur pareoupide feu, et suivie de subbès. 1 
Exposition d’un procédé de Suture sous-cutanée des tendons. 




Présentation d’un appareil destiné à contenir les Fractures verticales du 
maxillaire inférieur. 

Note sur les Fractures du maxillaire supérieur. 

Exposition d’un procédé de traitement du Variocèle, par l'enroulement 
et la galvano-caustie. , 

Présentation d’un appareil destiné à la réunion du Bec-de-lièvre. 

Présentation d’une malade sur laquelle la sous-cloison du nez, détruite 
par la syphilis, avait été reconstituée à l’aide d’un Lambeau labial. 

Note snr les Greffes dermiques et dermo-épidermiques. 

Mémoire sur l’anatomie et le traitement du Pied-bot varus (1875). 

Mémoire sur la Contracture réflexe ascendante par traumatisme articu¬ 
laire (1875). 

Rapport sur la Ponction capillaire avec aspiration dans le traitement des 
Hernies étranglées (Dioulafoy).. 

Rapports sur le traitement.de la Scoliose (travaux présentés par MM. Pra- 
vazet Dubrenil, de Marseille). 



